LEONTYN ŁUCYK 


słuchacz filozofii, 


przeżywszy lat 25, po krótkich cierpieniach, zmarł dnia 26. czerwca 1903 r. 
o godzinie 4-tej popołudniu. 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi w niedzielę dnia 28. b. m. o godzinie 3-ciej popołudniu, 
z domu przy ulicy Lenartowicza I. 14 wprost na cmentarz, na które zaprasza się Kre- 
wnych, Przyjaciół, Kolegów 1 Znajomych. 


